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أسئلة على (الرئتان) 


س :١‏ الخلايا الهدبية والخلايا الكأسية و الخلايا الحرشفية توجد في الممرات الهوائية لجهاز تبادل الغازات , أي 
الخيارات التالية صحيحة لمواقع هذه الخلايا . 
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س:: أي الخيارات التالية صحيحة والتي تصف القطر بالتقريب (010) للممرات الهوائية في جهاز تبادل الغازات 
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عن الشكل المقابل يمثل مقطع للنسيج الطلائي في أحد الممرات الهوائية في جهاز تبادل الغازات . أين يوجد هذا 


| سمه مدي سمه 


س۸: الشكل المقابل يمثل جهاز تبادل الغازات في الإنسان . 
أ. سم الأجزاء /الا -/ا - × 


ب. أذكر نوعا من الأنسجة يوجد في /الالا-/ا ولكن لا يوجد في ۷ 


ج. أذكر وظيفة النسيج في الجزئية ب 


